WikipediA 


Wikang Nyokon 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Nyokon ay isang wikang sinasalita sa Cameroon. 



Nyokon 


Nyo'o 

Sinasalitang katutubo Cameroon 

sa 


Mga katutubong 

(3,900 eited 1956 

tagapagsalita 

[s/c])M 

Pamilyang wika 

Niger-Congo 


- Atlantic-Congo 


- Benue-Congo 


■ Southern Bantoid 


■ Mbam 


■ West Mbam 


■ Nyokon 

Mga kodigong pangwika 

ISO 639-3 

nvo 

Kodigong Guthrie A. 45 PI 


D Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Cameroon ay isang usbong. Makatutulong ka sa 
Wikipedia sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia.Org/w/index.php ?title=Wikang_Nyokon&action=edit) nito. 
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